BIULETYN BRANŻOWY 


URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 


— Ciepło 


Warszawa, dnia 9 grudnia 2021 r. Nr 458 (1188) 


Taryfy dla ciepła Str. 


1. Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
Nr OSZ.4210.28.6.2021.202.XVIII.RN z dnia 2 grudnia 2021 r. 
w sprawie odmowy zatwierdzenia zmiany taryfy Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej S.-A- W PÓliCach zs OE A i ca 2 


BIULETYN BRANŻOWY - Ciepło Nr 458 (1188) 9 grudnia 2021 r. 


Szczecin, dnia 2 grudnia 2021 r. 


PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
0SZ.4210.28.6.2021.202.XVIII.RN 


Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
z dnia 1 grudnia 2021 r., znak: 0SZ.4210.28.5.2021.202.XVIII.RN 


Decyzją z dnia 1 grudnia 2021 r., nr OSZ.4210.28.5.2021.202.XVIII.RN, Prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki (dalej: „Prezes URE”) odmówił zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła ustalonej przez 
przedsiębiorstwo energetyczne: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Policach. Na 
podstawie zgromadzonej dokumentacji Prezes URE ustalił, że wskazane Przedsiębiorstwo opracowało 
zmianę taryfy niezgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 
2020 r. wsprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu 
zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r., poz. 718 ze zm.). 


Z upoważnienia 


Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 


DYREKTOR 
Północno - Zachodniego Oddziału Terenowego 
Urzędu Regulacji Energetyki 
z siedzibą w Szczecinie 
/-/ 


Elżbieta Rejmanowska 


ul. Żubrów 3, 71-617 Szczecin tel.: 91 887 6201 fax: 91 881 2702 e mail: szczecin@ure.gov.pl 


